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Tin le sostanze acide di base incognita 
tutti acconseatono esservi aocora V Acido 
cosi detto muriatico • 

Alcuni hanno congetturato che la base 
dell* Acido muriatico sia 1* Idrogeno unito a 
maggior dose d^ Ossigeno di quella eh' esiste 
nella combinazione da cui si £a 1* Acqua. 
U Professor Pacchiani ai contrario nelle tre 
aue Lettere consecutivamente stampate ha 
annunziato che quella base sia difetti V Idro* 
genoy ma combinato coli' Ossigeno in do- 
se minor che nell' Acqua ; di modo che spo- 
gliando r Acqua d* una porsion d* Ossigeno » 
fermo stante tutto V Idrogeno, passi V Acqua 
allo stato d* Acido muriatico ossigenato , e 
tolta altra porstone d'ossigeno passi alto 
stato d* Acido muriatico ; ed operando a ro- 
vescio , collo spogliar T Ac<£ua d* una parte 
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d' Idrogeno ottengasi facilmente un' Acqua 
ossigenata , utilissima in Medicina . 

L'apparato delPesperienze fatte dal Pro- 
fessor prelodato consiste in un Tubo di ve- 
tro, di picciol calibro nella bocca superio- 
re, e valevole solo ad ammettere un soltìl 
Ilio d'Oro o Platino, che introdotto nel ta- 
bu arrivi' quasi sino alla bocca inferiore pili 
larga dell'altra , e fornita d'un orlo o lab- 
bro , onde versar acqua dentro del tubo con 
tutta faciliti» , e fasciare e otturar questa boc- 
ca con un pezz(ì di tela di lino , e legar/a 
al suo labbro ricurvo. Vieu fermato stabil- 
niente il predetto fdo metallico alla bocca 
superiore con ceralacca o anche col mede- 
simo vetro fuso alla lucerna; ed il filo si 
tien tanto lungo da poterlo congiungere o 
adattare alla lastra estrema del Zinco o polo 
positivo d' una Pila o Colonna del Volta . 
Empiesi allora d'acqua stillata il Tubo; indi 
si fascia ed otturala bocca inferiore di que- 
sto con un pezzo di pannolino addoppiato, 
e legato all'orlo per mezzo di refe, spago, 
o altro fildfnento consimile . Oltracciò il Tu- 
bo di vetro così preparato vien posto in un 
Recipiente o Bacino contenente acqua pari- 
int:nte stillata . Afìin di rendere coniunican- 
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te il filo metallico, (di già posto a contatta 
dei polo positivo) » col polo negativo , si coi** 

* «loca HA& piccola striscia di Carta bianca bar 
gnatai tra P Acqua del Recipiente ed il polo 
negativo suddetto , onde far si che la coa- 
tiaua corrente elettrica investa V Acqua ed 
il filo • Con questo mezzo l' azion della Pila 
trasmuta V Acqua in Acido muriatico , per- 
che essa si decompone ( secondo che il men- 
tovato Professore ne pensa ) , e nel deconi- 
porsi Sìx tutta U superficie del filo metallico 
si spoglia d* una parte d'Ossigeno. Seguj 
l'opposto cambiata la situazione dei poli, 
perchè spogliandosi allora 1* Acqua a con- 
tatto col filo metallico di parte d' idrogeno « 
in cambio d' Acido muriatico , proviene 
r Acqua come dicevasi idrogenata • 

Informato di tutte queste Esperienzo 
mentr'io seguitava a dettare il Corso delle 
lezioni di Chimica nel R. Arcispedale di 
& Maria Nuova , 6 venuto al punto di do- 

^ver trattare delT A.cido riiuriatico, giudicai 
proprio ripet^fe gli Esperimenti pubblicati 
dal mio degi^o Collega • Replicai dunque 
rjbtesso Sttddescritto apparato; e posti in 
comunicazione i due poli della mia Pila col 
iMetQdo spiegato di sopra « servendomi egual- 



mente d'un filo d'oro, aspettai invano pet 
qualche ora di tempo T Acido muriatico che 
promettevasi • Stancato mutai Conduttore , 

ed in Cdinbio della strisciòla di Carta ba- 
gnata sostituii un fil di Metallo. Vidi allor 
con piacere che V estremità del fil di Me- 
tello surrogato alla Carta ricoprivasi d' un 
bulicame di bolle d' un fluido aeriforme , 
le quali viapiii s'ingrossavano, sempre co- 
prendo tutta ia superficie del filo , salvochè 
a poca distanza dalla di lui estremità . Quella 
bolle cominciavano a svilupparsi in guisa di 
getto, si succedevano velocemente una l'al- 
tra , e scoppiavano alla superficie dell* Ac- 
qua contenuta nel Recipiente. Passato qual- 
che tratto di tempo accadde V istesso svilup- 
po di bolle dair estremità del filo d* oro ver- 
so la parte inferiore delT Acqua contenuta 
nel Tubo. Le prime bolle venivano dun- 
que dalla parte del polo negativo© del Rame, 
le ultime dal polo positivo ossia dallo Zin- 
co. Aggiungasi che le bolle, le quali esci- 
vano deir estremità del filo Conduttore in 
figura di getto, e fermatesi occupavano anco 
la parte vicina alla sua estremità , e se ne 
staccavano di tanto in tanto , erano cosV sud- 
divise e minute da rendere necessaria la 
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Imìo |ier Ofiemile • firn bolle attiAr^M- 
¥Mio ft-tmqè con kliift conol* Aeipi^ oon- 
tmuta nd Tubo dit vetro , é noco^iewMsi 

successivamente alla superficie deli' Acqua 
fnedetioMi colla loco «laslicùà comprimen- 
dola , • éacckuidonè parie per 1» prenìoDi» 
Aiori dd Tùbo daRa koeea iofcrierè , ad <f- 
fetto di stendersi ed occupare il vacuo che 
ti faceva verso la superiore* Molte di quel- 
ì» lK>ik attaecavaan or or là alle parati 
de! TidkO , vi restavano ferme o a turme p 
divise; e quest' ultime or si riunivano ia 
bolle nuig^orimadianle iicoocon^ 4i mol" 
te iaaieiae» or rimaMfeno aepaiale: •ma e 
1* ttoe eTaltre o andavano egealmeote a pe^ 
sarsi sulla superficie delP Acqua contenuta 
nel Tubo , o si scioglievano e si perdevano) 
dentro dell* Acqua medesinia • Olire alle 
bolle aderenti alle pareti del Tubo t^e n* era- 
no parecchie altre, le quali attaccavansi alla 
superficie del filo d' oro , da .cui venivano 
« slontanarfi ed a)>bafidofttrV> mediante le 
ffiunione di altre bcAle come hò già detto. 
Quindi è che lo sviluppo di tali bolle so- 
pravvenendo ali' estremità del filo Condut- 
tore y sembra OMelio indicato che si fiitto 
Aiidpaenfimne nel trairanar TAcqna sia ia 
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grado di darle piuttòsto che toglierle Ossi- 
geno; ammessa eziandio per ipotesi la de^ 
composizione delP Acqua contenuta nell* in- 
ferior parte del Tubo. 

Conseguiti nel preindica to Esperiménto 
gli effetti eh' ho esposti , considerai che il 
Tubo di vetro pien d* Acqua stillata potè- ' 
vasi collocare dalla parte comunicante col 
Kanie coro' erasi di già posto dalla parte 
dello Zinco , fermo stante tutto il resto 
dell'apparato. Parea congruo il presagire 
che anche in questa combinazione sarebbesi 
sviluppato dall'estremità dei filo metallico 
comunicante col polo negativo un fluido 
aeriforme, che avrebbe indotto cambiamen- 
to nell'Acqua. £d infatti determinatomi a 
procedere in questa forma, ed applicati anzi 
per maggior chiarezza e generalità due fili 
metallici coi loro respettivi Tubi di vetro 
pieni d'acqua stillata . dentro d* un mede- 
simo Recipiente che conteneva Acqua dell' 
istessa natura , applicati ( dissi ) a una Pila 
composta di dischi di Rame e di Zinco con 
altri dischi di Carta grossa senza colla e 
bagnata d' Acqua stillata frapposti alle cop- 
pie metalliche , e nel tempo della corrente 
elettrica essendo sempre tornato a bagnare 
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coir ìstess^ Acqua stillata la Carta, osservai 
-che ti dalla parte delio Zanco si dalla parte 
•del Rame ed Qualmente dairettremità d'am- 
bedue i fili metallici si sviluppavano in pari 
.bornia ed avanzavansi attraverso dell' Acqua 
«dei Tubi due fluidi aeciformi. Avendo di 
'poi montate pi& Pile , ed in alcuni dei Tubi 
avendo posti i fili metallici ad una distanza 
.notabile dai loro fondi » coi quali posavano 
•nel Aecipiente ^ osservai che tuttavia succe- 
dere il getto del fluido aeriforme dall* estre- 
.mo dei fili , quantunque il filo non toccasse 
^altfijnenti V Acqua contenuta nel Tubo; e 
•vidi eziandio che a poco a poco dallo svi- 
Juppatoai fluido aeriforme veniva ¥ acqua 
ad esser depressa molto al di sotto delTes- 
.tremità del filo stesso metallico ; lo che da- 
jrebbe a pensare meglio appoggiata V opi- 
jiione di quelli » i quali credon dipendere 
jdair Elettricità il |^edetto fluido aerifor- 
^nie , piuttostochè dalla decomposizione dell' 
Acqua • 

Tuttoci^gi4 veduto nelle mie partico- 
lari Esperienze , giudicai tosto a pioposito 

di replicarh) col descritto apparato alla pre- 
senza de' miei Scolari in una Lezione di 
X^himica j. e lasciati quindi trascorrer tre 
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giorni di continuata azion della Pila si fece 
luogo a osservare in una seconda Lezione 
1.'' che la dose o quantità del fluido aerifor- 
me uscito dalla parte del Rame era presso 
che tripla in volume di quella sviluppatasi 
dalla parte dello Zinco ; a.'* che il primo 
fluido aeriforme era Idrogeno , poiché s'ac- 
cese subito air accostarvisi un combusti- 
bile in fiamma, e presentò nel? accendersi 
tutti gli altri caratteri dell' Idrogeno , si rap- 
porto air odore, come ai suoi diversi attri- 
buti ; 3. che fattone immantinente il riscon- 
tro l'Acqua del Tubo era idrogenata, per- 
chè il Nitrato d'Argento diede un precipi- 
tato di color fosco ed oscuro, ed il filo me- 
tallico , eh' era d* Argento dorato , rimase 
alla sua estremità colorito di nero . Esami- 
nata in seguito V istess' Acqua colla Curcu- 
ma , restò tinta di color di granato , e s* eb- 
bero i segni pili decisi^ della presenza d'uri 
Alkali , che non esistevano assolutamente 
nell'Acqua avanti l' azion della Pila. 

Venendo ora a parlare del fluido aeri- 
forme procedente dalla parte dello Zinco 
e raccolto nella parte superiore del Tubo, 
esso manifestò tutti i segni d' essere Ossige- 
no . Esaminata l' Acqua , comparve all' odo- 
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«ecàé Ciceasd rttttsMimpfMiiahit ftell'odo* 
rato di nlolu come 1* Acido iniiriarico al- 

Jungato, messo avanti per paiagone . Sciol- 
to ii pannolino, che chiudeva la maggioc 
bocca del Tabo, vi s* osservò ua contorao 
circolare color di porpora , indicaate^ssere 
stato attaccalo o disciolto l'Oro. Il fluido 
però non aveva colore. Aperto cosi il Tu* 
Jk>, r odor d' Acido mnriatico fecesi più na^ 
tibilmente sentire , e ai riscontrò vero Aci- 
do, ma leggieri. I colori bleu dei Vege- 
tabili si cauibiaroQO in rossi • Introdotta 
dentro d* una dose residua del raedésinio 
fluido la 0oltt2ione di Nitrato d* Argento a 
goccia a goccia , vi desi un piccolo dealba- 
jnento , nè s'otteoner quei segni assoluta- 
JDonce decisivi , che suol dare con quarto 
reattivo la presenaa dell'Acido muriatico 
anco nella più piccola dose • 

Dopo della suddescritta ostensioae dà 
SpefiOMOti Belle pubbliche mit ìmìohÌ^ 
10 prnenaa non tanto degli Scolari che 60- 
<{uentano la Scuola di Chimica , ma ancora 
di non pochi aUii sopraggiuati in tale oc- 
casione, hò proseguite le osservuitoai lopim 
{' tstesao argomento • Ndladimeiia m' è sta- 
p> impossìbile di £ar ciò colla desiderata 
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assiduità ed estensione a motivo dei peti* 
denti mìei Lavori Anatomici , che riguar* 

dano Je due Opere molto inoltrate , una 
cioè destinata alT uso pratico dei Pittori , e 
k seconda degli Studiosi d' Anatomìa • Ri- 
porterò solamente alcuni fatti tra i molti ^ 
da me rilevati • 

Esposta r Acqua contenuta come sopra 
nei due Tubi di vetro all'azione della Pi» 
h del Volta , prolungai di tal modo 1* E- 
speriiiiento che il Tubo dalla parte dello 
Zinco venisse ad essere sino a metà pie* 
no d* Ossigeno, mentre dall'altra parte io 
Paveva due volte cambiato. II Fluido, eh* 
nel principio dell' Esperienza dava non equi* 
voci segni di mordere o attaccar V Oro , 
passato qualche tempo e continuata Pazio* \ 
ne fece conoscere che non* agiva altrimenti | 
sull'Oro medesimo, poiché | costantemente i 
rimase senza cambiar mai colore. Pareva 
che detto Fluido residuo dovesse mostrarsi 
notahilinente acido ^ ma riscontratolo ^ 
si poco d' acidità, che appena cambiava il co- 
lor turchino dei Vegetabili , e col Nitrato 
d' Argento leggiermente s' intorbidava * In 
altri consimili Esperimenti accadde V ìMuo ; 
fa sempre lieve l'acidità, e nonmai.a prò* 
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porzion déìV Ossìgeno raccolto nella supe- 
xior parte del Tubo. 

Chiusi i Tubi di vetro dalla parte piti 
larga o di maggior diametro colla Cera di 
Spagna in altro £sperimento , e per ottener 
la comuaicaxione elettrica introdottovi un 

^ corto Filometallico, che restasse a molta dì- 

stanza dal superiore, osservai coprirsi di bol- 
le r estremità dei fili superiori e le partì a lo- 
ro vicine» e poco dopo svilupparsi da qua* 
ste ed escirnein guisa di getto. Si copersero 
parimente di bolle per tutta la loro lunghez- 
za dentro dei Tubi quei fili , che insinuati 
colla parte intermedia nella Ceralacca » era- 
.no dalla parte inferiore destinati a stabilire 
la comunicazione elettrica tra un Tubo e 
r altro mediante T Acqua del Recipiente co- 
mune» Di pià quelle bolle unite all'altre 
degli altri fili metallici andavano a racco- 
gliersi nella superior parte dei Tubi o Can- 
nelli in grandissimo numero e nella manie- 
ra indicata di sopra; ed il filo dalla parte 

^ del Rame , che sporgeva nel Recipiente » 

tramandava ancor esso copiose bolle fuori 
del Tubo, Pesalo tutto, trovai che la Cera 
di Spagna dovette cedere nel corso di tre 
miei sperimenti .alla fòrza delia pressione 
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9ri Fluidi terifbnni , e lasciar passar V Acqua 

attraverso per stillicidio. £d ìq ciascuna 
deJle divisate Esperienze si notò un* acidità 
assai leggieri, che corrbpose ben poco ai 
reagenti ad oprati , come dalla parte "dello 
Zioco il Nitrato d* Argeato, ed i soliti dal- 
la parte del Rame. 

Ma avendo in oltre veduto che sulle 
lastre o disebi metallici della Pila forma> 
vasi una specie di sostanza salina , mi po- 
ti a lavarli unitamente alle carte interpo- 
ete • In quattro Esperimenti consecutivi ot- 
tenni Cristalli cubici di Murìato di Soda , 
che scoppiettavano al fuoco, e trattati col 
Nitrato d* Argento alla presensa 8ìg§, 
Pietro Pulii , Professor di Chimica ed Ispet- 
ter Generale delle Polveriere e Nitriere 
dell' Armata Francese in Italia , ed Erme- 
negildo Fredieai di <5erave2sa y Giovine di 
molta a^titatiipe e studioso assai della Chi- 
mica y sonaoiinistrarono un abbondante Pre* 
cipitato bianco. £ merita ancor di sapersi 
che 8* ottenne pure il Muriato di Soda 
dall' cvaporaaioae dell'Acqua contenuta nel 
Recipiente ov'erano collocati i due Tubi di 
vetro , uno cioè col filo metallico a con- 

licasto cflil Aame» Taluo col àia ia.CQflUH 
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nicazio» coUo Ziaco. Deggio avvertirei^ 
-Tò ch'io aveva nel corso dell* £fperioaaa 
poitatt dueToUcoB entrovi Idrogeno dalla 

parte del Rame, e T Acqua erasì scaricata 
nel Recipiente , come altresì dalla parte del- 
lo Zinco eratcne scaricato un yoluflne di 
circa mezzo Tubo o Gaanello . 

AHorcluì neir Acqua del T«ibo situato 
dalla parte del SUtat siasi ottenutii ima 
poraone d'Idrogeno^ v^lio tosto ricono^ 
edata la presenza d* un Alkali ; e pare che 
V Esperimento surriferito dimostri esser 
t quello la Soda. Del rimanente l'Acqua 
predetta palesava tutti i conliassegni e ca«> 
xatlèri d* essere idrogenata • 

Concludo dalle cose premesse che esa« 
minati con tutta attenzione i suddetti Flui- 
di aerifenni » il nascimento loro e progres* 
SO) più consentaneo alla ragione parreb* 
be il credere , che una porzione d' Ossige* 
no sopraccaricasse T Acqua ^ e la fiicesite co- 
A passare allo stato d' Acido, ed una por» 
sione d' Idrogeno la sopraccaricasse eguat* 
mente e la facesse cosi passare allo stat» 
d* AUuli • Ma queste conseguenze sono an- 
cor ben lontane dalla certezza, ed affine 
^ assicurarsene & .di mestier ripetere tma 
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serie accuratissimi Sperimenti , i quali a 
peso e misura rendano certo e patente quel- 
lo che adesso è dubbioso , e per la più par- 
te nascosto negl'intimi penetrali della Na- 
tura • 

Non sembra però che possa negarsi i.' 
la ftìrmazione d'un Alkali coli' intervento 
dell' Elettricità metallica o Galvanismo dal- 
la parte del polo negativo della Pila di Vol- 
ta* ossia dalla parte del Rame, e la forma* 
zione contemporanea d' un Acido dal Iato 
del polo positivo ossia Zinco. 2.° La for- 
mazione d'un Muriato di Soda mediante 
il concorso dei due Fluidi aeriformi che 
provengono dai due Tubi o Cannelli di ve* 
tro; Z, Analmente la formazione consimi- 
le d'un Muriato di Soda tra i Dischi me- 
tallici della Pila e la Carta grossa senza 
colla frapposta , e bagnatasi in Acqua stil- 
lata. 

Il di piCi esige tempo, calma, dili- 
genza somma, e sapere» 

Siena ii. Agosto i8o5. 



